

BIBL10 WORK SHEET AND COPY REQUEST 


FEYERABEND, C / RUSSELL, MAH / 998-1001 

Rapid gas-liquid chromatographic 
determination of cotinine in biological 
fluids 

Analyst 105(1255): 998-1001 

October, 1980 

cD •*>**** 

3/81 


124402 





Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xndb0003 


2025045254 







